MEMO 


タイ ホン エ第 J ホ巧舍ネ] 

本社干53日-8323大阪ホ北区中臨西二 
ま京支社于 108-0075 ま京都港区港南二1 


1次元バーコードは製造用コードです C 


この取扱説明書は 
再生紙を使巧しています C 


商品! し 関ずるお問い□わせ 
修理のご相談は 


特定化学物質の含有状況表示ウてブサイト 
http://wvwv.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html 


フ□ンにつし VT 


家庭用エアコンには最大で C02 (温暖化ガス） 
3,60 Ok 目 （マルチシステムの場合は10,500 kg) 
に相当するフ□ン類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
あたってはフ□ン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フ □ ン飘び 
封入されていることを、ご認識いただくための表示です C 
ェアコンの取り外し時はフ □ ン類の回収び必要です。 



長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！ 


•電源コードが異苗に熱い。 

•こげ臭いニオイびずる。 

• ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

•置台や吊り下げなどの取付部品び腐をしていたり、 
取付けびゆるんでいる。 

•室内 ユニッ トから水び漏れる。 

'•その他の異常や故障びある。 



ご使用中止 

故障や事故防止のため、 
ブレーカーを切ってか 
ら、おずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご相談ください。 


ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後1□年です。 


頸0120 -88-1081 


(ダイキンコンタク h センター） 


非通知設定のちは、最ネ刃に！^をダイヤルしていたださ、発信番号の通知をお願いしております。 


お客様メモ 


. T 目 4 番 12 号梅田センタービル 


ご購入店名 




TEL 




据付年月日 

年 

巧 

曰 


[3P305814-2EIM1 1 B 206 己 （ 120 4 ) 圃 


このよラな症が 
はあゥませんか？ 
















































































































































